******** SUMMARY OF TARIFFS FOR 2017/2018 ******** 



2016/2017 

Total 

R/cent 

Excluded VAT 

2016/2017 

VAT 

R/cent 

14% 

2016/2017 

Total TARIFF 

R/cent 

VAT INCLUDED 


2017/2018 

Total 

R/cent 

Excluded VAT 

2017/2018 

VAT 

R/cent 

14% 

2017/2018 

Total TARIFF 

R/cent 

VAT INCLUDED 

TARIFF CHARGES: SEWERAGE SERVICES 

Households, Flats and Semi-detached households pm 


R 

193.99 

R 

27.16 

R 

221.15 


R 

205.63 

R 

28.79 

R 

234.42 

Businesses, Industrial, Schools, Churches, Sport Facilities, etc. pm 


R 

193.99 

R 

27.16 

R 

221.15 


R 

205.63 

R 

28.79 

R 

234.42 

Additional business toilet pm 


R 

29.10 

R 

4.07 

R 

33.17 


R 

30.85 

R 

4.32 

R 

35.17 

TARIFF CHARGES 

■ 

REFUSE 

REMOVAL SERVICES 






Removal of household / business refuse pm (Black Bags) 


R 

107.18 

R 

15.01 

R 

122.19 


R 

113.61 

R 

15.91 

R 

129.52 

TARIFF CHARGES: WATER SERVICES 

Residential: 









• No fixed minimum (Basic) 









• 0 - 4 kl 


Free 

Free 

Free 


R 

4.50 

R 

0.63 

R 

5.13 

• 5 - 25 kl 


R 

11.23 

R 

1.57 

R 

12.80 


R 

12.58 

R 

1.76 

R 

14.34 

• 26 - 50 kl 


R 

15.46 

R 

2.16 

R 

17.62 


R 

17.32 

R 

2.42 

R 

19.74 

• 51 kl and above 


R 

23.94 

R 

3.35 

R 

27.29 


R 

26.81 

R 

3.75 

R 

30.56 










Indigent Households: 









• No fixed minimum (Basic) 









• Free water ( 6 kl EQS ) 


Free 

Free 

Free 


Free 

Free 

Free 

• 7 - 25 kl 


R 

11.23 

R 

1.57 

R 

12.80 


R 

12.58 

R 

1.76 

R 

14.34 

• 26-50 kl 


R 

15.46 

R 

2.16 

R 

17.62 


R 

17.32 

R 

2.42 

R 

19.74 

• 51 kl and above 


R 

23.94 

R 

3.35 

R 

27.29 


R 

26.81 

R 

3.75 

R 

30.56 










Business / Commercial / Industrial / etc. 









• From 1 kl and above - R/Tariff per kl 


R 

15.95 

R 

2.23 

R 

18.18 


R 

17.86 

R 

2.50 

R 

20.36 

PROPERTY RATES 

• Residential properties - 8(2)(a); 4(a) 


R 

0.005449 

R 

R 

0.005449 


R 

0.005776 

R 

R 

0.005776 

• Vacant Residential properties - 8(3); 4(b) 


R 

0.005449 

R 

R 

0.005449 


R 

0.005776 

R 

R 

0.005776 

• Industrial properties - 8(2)(b); 4( c ) 


R 

0.006811 

R 

R 

0.006811 


R 

0.007356 

R 

R 

0.007356 

• Business and Commercial properties - 8(2)( c ); 4(d) 


R 

0.006811 

R 

R 

0.006811 


R 

0.007356 

R 

R 

0.007356 

• Agricultural commercial - 8(2)(d); 4(e) -100% 


R 

0.006811 

R 

R 

0.006811 


R 

0.007356 

R 

R 

0.007356 

• Agricultural other - 8(2)(d); 4(e) -100% 


R 

0.006811 

R 

R 

0.006811 


R 

0.007356 

R 

R 

0.007356 

• Agricultural residential - 8(2)(d); 4(f) - 25% 


R 

0.001090 

R 

R 

0.001090 


R 

0.001444 

R 

R 

0.001444 

• Mining properties - 8(2)(e); 4(e) 


R 

0.006811 

R 

R 

0.006811 


R 

0.007356 

R 

R 

0.007356 
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2016/2017 

Total 

R/cent 

Excluded VAT 

2016/2017 

VAT 

R/cent 

14% 

2016/2017 

Total TARIFF 

R/cent 

VAT INCLUDED 


2017/2018 

Total 

R/cent 

Excluded VAT 

2017/2018 

VAT 

R/cent 

14% 

2017/2018 

Total TARIFF 

R/cent 

VAT INCLUDED 

• State-owned properties - PSP 

8(2)(f); 4(g) -100% 


R 

0.006811 

R 

- 

R 

0.006811 


R 

0.007356 

R 

- 

R 

0.007356 

• Conservation areas 

8(3); 

4(1) 


R 

0.002452 

R 

- 

R 

0.002452 


R 

0.005776 

R 

- 

R 

0.005776 

• Multiple Use Purpose 

8(2)(h); 4(o) 















(Each component is categorised and rated as per above) 


Multi Tariff 

R 

- 

Multi Tariff 


Multi Tariff 

R 

- 

Multi Tariff 



TARIFF CHARGES: 

ELECTRICITY SERVICES 







Tariff 1 ‘Residential Consumers (Houses, Flats and Farms) 










Inclining Block Tariff 










Basic minimum 


R 

166.5361 

R 

23.3151 

R 

189.8512 


R 

169.6670 

R 

23.7534 

R 

193.4204 


Tariff per 

(0-50 kWh) 


R 

0.8400 

R 

0.1176 

R 

0.9576 


R 

0.8558 

R 

0.1198 

R 

0.9756 


Tariff per 

( 51 - 350 kWh) 


R 

1.0800 

R 

0.1512 

R 

1.2312 


R 

1.1003 

R 

0.1540 

R 

1.2543 


Tariff per 

( 351 - 600 kWh) 


R 

1.5200 

R 

0.2128 

R 

1.7328 


R 

1.5486 

R 

0.2168 

R 

1.7654 


Tariff per 

( > 600 kWh) 


R 

1.7900 

R 

0.2506 

R 

2.0406 


R 

1.8237 

R 

0.2553 

R 

2.0790 

Tariff 5 «20 Ampere Residential alternative for Tariff 1 (Household) 









Inclining Block Tariff - Tariff per kWh 










Tariff per 

(0-50 kWh) 


R 

0.7700 

R 

0.1078 

R 

0.8778 


R 

0.7845 

R 

0.1098 

R 

0.8943 


Tariff per 

( 51 - 350 kWh) 


R 

1.0100 

R 

0.1414 

R 

1.1514 


R 

1.0290 

R 

0.1441 

R 

1.1731 


Tariff per 

( 351 - 600 kWh) 


R 

1.4400 

R 

0.2016 

R 

1.6416 


R 

1.4671 

R 

0.2054 

R 

1.6725 


Tariff per 

( > 600 kWh) 


R 

1.7300 

R 

0.2422 

R 

1.9722 


R 

1.7625 

R 

0.2468 

R 

2.0093 

TARIFF 7 ‘Prepaid meter system (Indiqent Residential) 










Inclining Block Tariff 










Tariff per 

(0-50 kWh) 


R 

0.7700 

R 

0.1078 

R 

0.8778 


R 

0.7845 

R 

0.1098 

R 

0.8943 

Indigent residential prepaid 

Tariff per 

( 51 - 350 kWh) 


R 

1.0100 

R 

0.1414 

R 

1.1514 


R 

1.0290 

R 

0.1441 

R 

1.1731 

Tariff per kWh. 

Tariff per 

( 351 - 600 kWh) 


R 

1.4400 

R 

0.2016 

R 

1.6416 


R 

1.4671 

R 

0.2054 

R 

1.6725 


Tariff per 

( > 600 kWh) 


R 

1.7300 

R 

0.2422 

R 

1.9722 


R 

1.7625 

R 

0.2468 

R 

2.0093 

Tariff 12 ‘Prepaid Meter System (Non-lndiqent Residential) 










Inclining Block Tariff 










Tariff per 

( 0 - 350 kWh) 


R 

1.6049 

R 

0.2247 

R 

1.8296 


R 

1.6351 

R 

0.2289 

R 

1.8640 


Tariff per 

( > 350 kWh) 


R 

1.7235 

R 

0.2413 

R 

1.9648 


R 

1.7559 

R 

0.2458 

R 

2.0017 
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